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WINNER * Mod, LIDO, Appareccbio AM/FM, con gamma onde medic da 190 a 580 mein, e 
ban da onde ultra corte da 87,5 a 100,5 Mc/s, Medic frequence a 468 It c/s e a 10,7 Mc/a, Hesa 

d'uscita 2,5 watt, Consumo 38 watt. 



























































































































